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Die Leitfahigkeit der Luft und andrer Gase unter der.Ein-
wirkung der Becquerelstranlen ist von mehreren Physikern
studirt worden1). Eine sehr vollstandige Untersuchung des
Gegenstandes veroffentlichte Herr Rutherford2).

Die Gesetze der in Gasen durch Becquerelstrahlen hervor-
gerufenen Leitfahigkeit sind dieselben wie die bei Rontgenstralilen
gefundenen. Der Meclianismus der Ersclieinung scheint in beiden
Fallen derselbe zu sein. Die Theorie der lonisation der Gase
unter der Wirkung der Eontgen- oder Becquerelstrahlen giebt
sehr guten AufschluJB uber die beobachteten Tatsacnen. Diese
Theoiie soil Mer nicht welter erortert werden; icli erinnere nur
an die Resultate, zu denen sie fuhrt:

1.   Die Zalal der pro Sekunde ini Gase producirten lonen wird
proportional gesetzt  der ini Gase absorbirten StraHungsenergie.

2.   Um   den   einer   bestimmten   StraHung   entsprechenden
Grenzstrom zu ernalten, nauI3 man einerseits diese Strahlung vom
Gase vollstandig absorblren lassen, indem  man  eine geniigend
groJSe absorbirende Masse benutzt;   andrerseits   niuB   man* zur
Hervorbringung des Stromes alle erzeugten lonen bentitzen, in-
dem man ein so starkes Feld herstellt,   daB  die Zahl  der  sicli
wieder vereinigenden lonen nur einen unwesentliclien Bruchteil
der in derselben Zeit erzeugten Gesamtzahl von lonen  betragt,
und diese fast vollstandig von dem Strom zu den Elektroden ge-
fiihrt  werden.     Das   hierzu  notige  elektrische  Feld  ist  um  so
hoher, je starker die lonisation.

Nach neueren Untersuchungen von Herrn Town send3) ist
das Phanomen bei schwachem Gasdruck komplicirter. Der Strom
scheint zuerst bei wachsender Potentialdifferenz einem konstanten
Grenzwert zuzustreben, aber von einer gewissen Potentialdifi'erenz
an beginnt der Strom wieder niit dem Felde zu wacbsen und zwar
auJSerst schnell. Herr Towns end nimmt an, dafi dieses An-

x) Becquerel, Gompt. rend. 124, 800 (1897); Kelvin, Seattle
und Smolucliowski, Nature 64, 1897; Seattle und Smoluchow-
ski, Phil. Mag. 43, 418.

2) Phil. Mag., Januar 1899.

s) Townsend, Phil. Mag. (6) 1, 198 (1901).mit dem
